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XLV. Solis DefeBus obfervatus in Collegio 
Romano a Patribus Societatis Jefu die 
prima Aprilis Anno mdcclxiv. Tempore 
vero poji mediam noBem. 

Read Nov. 8, T N hoc obfcrvando Solari deliquio adhi- 
1764 X buimus praecipue telefcopium objedtivo 
micrometro inftrudtum, egregium opus Jacobi Shortii, 
a Praeneftino principe iterum jam humaniflime nobis 
commodatum, pro quo beneficio maximam illi, dum 
erimus, habebimus gratiam. Cum hoc inftrumenti 
genere in Italia nulla lit hadtenus obfervata ecliplis, 
ab exteris vero nationibus, li quid hac in re praeftite- 
runt, nihil ad nos pervenerit, quod & aliis pluribus 
contigiffe arbitrari fas eft, obfervationem hanc no- 
ftram, aftronomis praefertim Italis, non injucundam 
fore cenfuimus. 

Diffipata nebula rarae nubes, quae fuperfuere, im- 
pedimenti quidem aliquid obfervationi attulerunt, ut 
plurimum tamen Sole fatis claro ufi fumus. 

Ex obfervationibus decern diameter Solis deficientis, 
cui ex Parienfi Ephemeride refpondent 1921", 4, 
deprehenfa eft intercipere micrometri particulas 2260: 
Summum autem inter omnes difcrimen particulas duas 
non exceflit. 

Ecliplis initium animadverfum eft tubo palmo- 
rum decern 9 h 49' 8": Finis vero eodem tubo 
I2 h 52' 

Definivimus turn chordas obfcurationis, turn di- 
ftantias limborum Solis ac Lunae fecundum lineam 

conjun- 
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eonjungentem utriufque centra, nulla digitorum ha- 
bita ratione: maluimus enim tempus adnotare, quo 
aliquid accurate obfervatum videbatur; quam ex- 
peCtare, ut obfcuratio certain menfuram attingeret, 
ne aut nubes, aut impedimenta, qu® loci angufti® 
objecere plurima, f®pius obfervationem fubriperent; 
nullus autem ad curiofos arcendos homines rem otn- 
nem perturbaturos opportunior locus occurrebat: e®- 
dem fuere cauff®, cur hoc inftrumentum adeo ac¬ 
curate aliqua non exhibuerit, ut in aliis pluribus ex>- 
perti furnus. 
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Ex obfervationibus VI, VII, VIII invenimusper 
interpolationem limborum diftantias tempore obfer- 
vationum 4, 5, 6 ex ordine fuifle 639,682, 716. 
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Ex datis eodem tempore Solis diametro, chorda 
partis obfcuratae, & limborum diftantia, in fingulis 
obfervationibus Lunas diameter in micrometri parti- 
culis ex ordine prodiit 2114, 2110, 2114. Hinc 
Lunae diameter circa horam 11 30' ftatui poteft 
partium 2112,7, quibus refpondent fcrupula fecun- 
da 1796,1. In inveftigandis tamen centrorum di- 
ftantiis, quas in fequenti tabula in fcrupulis fecundis 
damus, ufi fumus conftanti diametro 1795 ", quia 
totum inter maximam & minimam difcrimen Eclip- 
iis tempore eft circiter 3", & ea, quam mox inve- 
nimus, media eft aliquanto major. 
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Ex 

obfervationibus IV, VI, 

VII 

, VIII, 

mutuo 


comparatis minima centrorum diftantia contigifle vi- 
detur n h 1 S' 45", eaq-ue fuifle 458", adeoque max¬ 
ima obfeuratio digitorum S 45'. Juniores aliqui ex 
noftris ex Solis imagine per tubum opticum inchartam 
tranfmiffa obfcurationem maximam, nobili & erudita 

ipedtante 
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lpedante multitudine, asftimarunt digitorum fere 8 *, 
alius vero alibi eadem ratione obfervans digitorum 8_'., 
ac pluribus habitis circa illam obfervationibus vix io / 
in tempore definiendo a noftra determinatione defecit. 

Lunas diametrum ex eclipfi definitam cum diame- 
tro extra Solem conferre conati fumus: verum die 
tertia Aprilis aegre admodum obfervari potuit propter 
nimiam Lunaris lucis tenuitatem, cui plurimum etiam 
officiebant reliduum aliquod crepufculi lumen, & in 
horizontis vicinia vapores. Eas proinde obfervationes, 
licet multum neque inter fe, neque ab inventa dia- 
metro difcreparent, rejecimus, ut certiores obtinere- 
mus die quarta; fed ea quoque die non levem experti 
fumus difficultatem, quia Lunas cornua in exiliflimas 
tenuabantur lineas ab ejufdem afperitatibus umbra 
identidem interruptas: eas nihilominus, ut nobis fefe 
obtulerunt, hie fubjicimus in micrometri particulis. 

DIE QJJ A R T A APRILIS. 

Obf. h / Diam. Lunas. 
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Converfis micrometri particulis in Icrupula lecunda, 
primo correximus diametri decrementum a refradi- 
one ortum, nam diameter obfervata inclinabatur ad 
horizontem gradibus circiter 18, ut idem telefcopium 
indicavit: haec autem corredio in ultima obfervatione, 
Vol, LIV. L1 in 



[ 2 5 8 ] 

in qua maxima fuit, inventa eft Secundo, ex 

obfervationis hora determinavimus Lunae horarium, 
ac declinationem, atque inde ejus altitudinem turn 
veram, turn apparentem. Tertio, ex iis inveftigavi- 
mus Lunas diametrum horizontalem ope trianguli 
conftituti a femidiametro terreftri, atque a redlis dudtis 
a centro Lunas ad fpe&atorem, & ad telluris centrum. 
Ex lingulis obfervationibus has prodierunt. 

Diam. horiz. Lunas. Diameter Lunas horizon- 

talis die quarta Aprilis* circa 
Ex. obf. i 17735 7 horam odtavam ex Parif. 

2 1772, 8 Ephem. eadem eft adamuf- 

3 1772, 9 fim, ac in ipfa eclipfi, in quo 

4 1768,4 fenfibilis error efle non poteft; 

5 1770, o cum enim Luna circa Apo- 

6 1769,0 gasum verfaretur, diametri 

—-- variafinnes ernnf* exiguai, quas 

Media 1771, 1 Aftronomicae Tabulae exhi- 
bent fatis accurate: tantum 
augenda eft ea quantitate, quam poftulat apparens 
altitudo Lunas 1 i h 30', quae fuit circiter grad. 5241 
quo fafto additamento diametrum Lunas obtinuimus 
i793 // ,2. Ab ea quam ex Eclipfi collegimus, dif- 
crimen eft 3", quod ad unicum redigitur, ft rejician- 
tur tres pofteriores obfervationes, quas minus certas 
arbitramur, quia oculus prioribus defatigatus (fumma 
enim opus erat contentione) fortafle f'adlus eft minus 
idoneus ad languidam Lunae lucem percipiendam. 
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